24. Die Wheatstonesche Briicke fur Wechselstrorn.
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ZL   sei  als  Ohmselier Widerstand  angenommen,  als 1st   die  Richtimg  OA   die Anfangsrichtung,   und  z.2 =
qi^ = arctg — — -^- gegen OA vor.
= 0,   so eilt  uni
z—OC ist der nach Seite 51 ermittelte Schein wider stand der Parallelschaltung von z± und za. Soil nun die geometrische Summe von z0 und z ebenso groB sein wie die von ZQ und z-33 so muB der Anfangspunkt M des Vektors MO = z0 auf dem Mittellot in 5(7 liegen, denn dann ist MC = MB.
Es gibt also eine groBe Zahl von Scheinwiderstaden 20, bei denen dies moglich ist, jeder hat einen anderen Phasenwinkel <pQ. MO ist gegen die Ausgangslage um cpQ im Sinne der Verzogerung gedreht, d. h zn enthalt Widerstand und Kapazitat. Liegt M in M', so daB ZQ=M'O in die Anfangsrichtung fallt, so ist zQr ein induk-tionsfreier Widerstand; liegt endlich M in M", so daB M"0 gegen die Ausgangslage im Sinne der Voreilung gedreht ist, so ist Wider-stand und Jnduktivitat vorhanden.
Liegt das Lot auf BC parallel zur Ausgangsrichtung, so ist ein Schnitt mit ihr nicht mehr moglich, z0 kann also nur noch Wider-stand und Kapazitat enthalten. Dies ist der Fall, wenn BC senk-recht zur Ausgangsrichtung liegfc, d. h. wenn 23 cos cp* = z cos <p oder wenn R+ gleich dem resultierenden Widerstand der Parallelschaltung ist.
von z1 und z.
24. Die Wheaitstoncsche Briicke fur Wechselstrom.
Die Scheinwiderstande der vier Brtickenzweige in Fig. 45 seien Z-P 23, z3, z4, ihre Phasenwinkel cp^ <p2, cps, (p^. Darnit das Galvanometer nicht ausschlagt, muB die Spannung zwischen den Punkten C C                       und D Null sein, d. h. es muB die Span-
nung   zwischen   den  Punkten A  und C
Fig. 45.
Fig. 46.
nach GroBe und Phase gleich der zwischen A und D, und ebenso die Spannung zwischen C und B gleich der zwischen D und B sein. Dann ist aber auch Jr1 = J"3 und J3 = /4. In dem Vektordiagramm Fig. 46 ist AB der Vektor der Klemmenspannung, sie besteht aus den bei den Teilspannungen = Ji z^ = J2 22t 0A— --1 =J/0 OB = /, daher die dritteSeite
